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Yazan: Abdullah Faruk Günaydın - 28 Aralık 2010 


İlçemiz Hükümet Konağı daha önceden eksikliği hissedilen Jeneratöre kavuştu . 


28 Aralık 2010 Salı günü 120 KVA güce sahip olan jeneratör ilçe 
Kaymakamlığı tarafından hükümet konağımızın yeni yapılmakta olan özürlü 


asansörü yanına yerleştirildi. 


Hükümet Konağı'nda sil baştan yenileme çalışmalarının sürdüğü ve Kent 
Meydanı'nın tamamlanması ile yeni bir görünüm kazanan hükümet konağımızda 
daha önce eksikliği duyulan Jeneratörün getirilmesiyle bu konuda önemli bir eksiklikte 


giderilmiş oldu. 


İlçemizde 9 ay gibi kısa bir sürede yıllar içerisinde yapılacak projeleri hayata 


geçiren İlçemiz Kaymakamı İbrahim Halil Şivgan Beye teşekkür ediyoruz. 
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